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MANUAL DEL PROPIETARIO 
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CARACTERISTICAS 

Su radio reloj Cronomatic -278 
AM/FM LED con bateria de respaldo 
y Battery Sentinel es un diseno elec- 
tronico superior que ofrece muchas 
caracteristicas especiales: 

Cuadrante digital gigante - facilita 
la lectura del reloj. 

Operacion con Botones - facilitan 
el uso del radio reloj. 

Dormitar con Musica - le permite 
programar el radio para que suene 


hasta un maximo de 1 hora y 59 mi- 
nutes antes de que el radio se apa- 
gue automaticamente. 

Boton del Zumbador - permite que 
usted apague temporalmente el des- 
pertador o el radio por un espacio de 
aproximadamente 9 minutes. 

Bateria de Respaldo con Battery 
Sentinel - hace funcionar el reloj y el 
despertador durante una falla 
electrica. 


CUIDADO 


RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 
NO LO ABRA 


CUIDADO PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS, NO 
OUITE LA TAPA O LA PARTE POSTERIOR. LAS PARTES INTERNAS NO RE- 
OUIEREN MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO, DEBEN PRESEN- 
TARSE A PERSONAL CALIFICADO PARA SU MANTENIMIENTO. 

Este simbolo en con la intencion de informar al usuario que los compo- 
nentes internes del producto presentan un riesgo de descargas electri- 
cas. 

Este simbolo es con la intencion de informar al usuario que se ban in- 
cluido instrucciones muy importantes para la operacion y mantenimiento 
de este producto en la literatura que lo acompana. 

VEA LA PARTE DE ABAJO DE LA UNIDAD 


ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA 
ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO ELECTRODOMESTICO A LA LLU- 

VIA O HUMEDAD. 


©1993 TANDY CORPORATION 
DERECHOS RESERVADOS 
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BATTERY SENTINEL, CHRONOMATIC Y RADIO SHACK SON MARCAS REGISTRADAS Y USADAS 

POR TANDY CORPORATION 
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PREPARATIVOS 


BATERIA DE RESPADO CON BAT- 
TERY SENTINEL 

Su radio reloj tiene una bateria de 
respaldo que hace funcionar el reloj y 
el despertador en case de una falla 
electrica. La pantalla del reloj se 
apaga, pero el reloj sigue fun- 
cionando por lo menos durante 8 bo- 
ras, y el despertador suena por lo 
menos 10 minutos. 

El indicador de la BATTERY SENTI- 
NEL es un pequeno punto rojo, en la 
parte interior derecha del cuadrante. 
El indicador se enciende cuando la 
bateria esta debil o no esta instalada 
y el radio reloj esta conectado a la 
corriente alterna estandard. 

PARA INSTALAR LA BATERIA 
Nota: Para prevenir que la bateria se 
desgaste innecesariamente, instalela 
despues de conectar el radio reloj a 
la corriente alterna. 

Deslice la cubierta del comparti- 
mento para baterias en la parte infe- 
rior del radio. Inserte una bateria de 
9 voltios. Para mejor fun- 
cionamiento, recomendamos una 
bateria alcalina, Radio Shack Cat. 
No. 23-553 

PRUEBA DE BATERIA AUTO- 
MATICA 

El circuito de la BATTERY SENTI- 
NEL pueba la bateria automatica- 
mente para detectar carga baja. Si el 
indicador de BATTERY SENTINEL 
se enciende, cambie la bateria. 

Una interrupcion de corriente prolon- 
gada pudiera desgastar la bateria. 
Si esto sucede, el cuadrante se en- 


ciende y apaga intermitentemente 
cuando se restablezca la corriente. 
Reemplace la bateria y ajuste la hora 
en el reloj. 

PARA CONECTAR EL RADIO RE- 
LOJ EN LA CORRIENTE ALTERNA 

Conecte el cable de la energia en un 
enchufe. El cuadrante parpadea cu- 
ando el radio se conecta por primera 
vez 0 si la corriente se interrumpe. 

Para ajustar la brillantez del diodo 
emisor de luz, coloque DIMMER 
LOW/HIGH en la posicion deseada. 




PARA AJUSTAR LA HORA 


Siga los siguientes pasos para ajustar la 1 

hora. 

1 . Oprima y mantenga oprimido TIME 
SET 


2. Mientras mantiene oprimido TIME 
SET, oprima HOUR. Oprima y man- 
tenga oprimido HOUR si desea 
avanzar los digitos de las horas 
rapidamente. 


3. Mientras mantiene oprimido TIME 
SET, oprima MIN. Los digitos de los 
minutos avanzan un minuto al oprimir 
MIN: Oprima y mantenga oprimido 
MIN si desea avanzar los digitos de 
los minutos rapidamente. 


4. Suelte TIME SET cuando aparezca 
la hora correcta en el cuadrante. 
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USO DEL ZUMBADOR 

Para despertar con el zumbador 
deslice ALARM/AUTO/OFF/ON ha- 
cia ALARM. 

A la hora del despertador, el zumba- 
dor suena. Se apaga automatlca- 
mente despues de 1 hora y 59 
mlnutos. 

Para suspender el despertador antes 
de 1 hora y 59 mlnutos, deslice 

ALARM/AUTO/OFF/ON hacia OFF: 

Para ajustar el volumen del zumba- 
dor, gire VOLUME. 

PARA DESPERTAR CON EL 
RADIO 

Para despertar con el musica, 
deslice ALARM/AUTO/OFF/ON ha- 
cia AUTO. 


A la hora de la alarma, el radio de 
enclende. Se apaga automatlca- 
mente despues de 1 hora y 59 ml- 
nutos. 

Para apagar el radio antes del 
transcurso de 1 hora y 59 mlnutos, 
deslice ALARM/AUTO/OFF/ON ha- 
cia OFF 

USO DEL MEDIDOR DE 
TIEMPO, SNOOZE 

SI desea suspender la alarma, pero 
que suene en unos mlnutos mas, otra 
vez, oprima SNOOZE, despues que 
el radio o el despertador se encl- 
enda. Esto sllencia el radio o el 
despertador durante aproxlmada- 
mente 9 mlnutos. Listed puede re- 
petlr esto hasta que coloque 
ALARM/AUTO/OFF/ON en la posl- 
clon de OFF. 

Para restablecer el sonido del des- 
pertador a la hora de despertar al dia 
sigulente, deslice 

ALARM/AUTO/OFF/OFF hacia 
AUTO 
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PARA AJUSTAR EL DESPERTADOR 


Siga los siguientes pasos para ajustar el despertador. 


1 . Deslice ALARM/AUTO/OFF/ON ha- 
cla OFF 


2. Oprima y mantenga oprimido 

ALARM SET 


3. MIentras mantlene oprimido ALARM 
SET, oprima HOUR. La hora en el 
cuadrante avanza una hora a la vez 
cuando oprime HOUR. Mantenga 
oprimido HOUR si desea avanzar los 
digitos de las horas rapidamente. 


4. MIentras mantlene oprimido ALARM 
SET, oprima MIN. La hora en el 
cuadrante avanza un mlnuto a la vez 
cuando oprime MIN. Mantenga opri- 
mido MIN si desea avanzar los digi- 
tos de los mlnutos rapidamente. 


5. Suelte ALARM SET despues de 
haber ajustado la hora deseada para 
despertar. 



Para ver la hora en el despertador, oprima ALARM SET. 



PARA USAR EL RADIO 

Siga estos pasos para operar el radio. 


1. Gire VOLUME hacia su nivel minimo 


2. Deslice ALARM/AUTO/OFF/ON ha- 
cia ON. 


3. Deslice FM/AM hacia la banda de- 
seada. 


4. Gire TUNING hacia la estacion de- 
seada. 


5. Gire VOLUME hasta un nivel con- 
fortable. 


6. Apague el radio deslizando 

ALARM/AUTO/OFF hacia OFF. 



Nota: La antena AM esta integrada. Gire el radio reloj para obtener una mejor 
recepcion. Para mejorar la recepcion de FM, extienda el cable de AC completa- 
mente (este es la antena de FM). 
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USO DE CONTEO DEL TIEMPO 
PARA DORMIR 

Esta caractenstica le permite colo- 
car el radio de tal manera que suene 
durante 1 hora y 59 minutos y des- 
pues automaticamente se apaga. 
Esto es muy util cuando desee que el 
radio suene mientras usted empieza 
a dormirse. 

Para usar esta caracteristica, 
deslice ALARM/AUTO/OFF/ON ha- 
cia OFF. 

Nota: 

Deslice ALARM/AUTO/OFF/ON ha- 
cia AUTO 0 ALARM si desea usar el 
medidor de tiempo con la funcion del 
despertador 

Para escuchar el radio durante 59 
minutos, oprima SLEEP una vez. En 
el cuadrante aparece 0:59. El radio 
suena durante 59 minutos y despues 
se apaga. 


Para que el radio suene durante mas 
de 59 minutos, oprima y mantenga 
oprimido SLEEP. En el cuadrante 
aparece 0:59. El radio empieza a 
sonar. Mientras mantiene oprimido 
SLEEP, oprima HOUR una vez. La 
hora en el cuadrante aumenta a un 
maximo de 1 hora y 59 minutos, 

Para escuchar el radio durante me- 
nos de 59 minutos, oprima y man- 
tenga oprimido SLEEP. En el 
cuadrante aparece 0:59 y el radio 
empieza a sonar. Mientras mantiene 
oprimido SLEEP, oprima MIN para 
disminuir la cantidad de tiempo. La 
hora en el cuadrante disminuye un 
minuto cada vez que oprima MIN. 

Nota: Mantenga oprimido MIN si 

desea disminuir rapidamente la dura- 
cion de la musica. 

Para apagar el radio antes de que el 
teimpo establecido haya terminado, 
simplemente oprima SNOOZE. 
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PARA AJUSTAR LOS SEGUNDOS 

Esta caractenstica le permite ajustar los segundos en el cuadrante a cere. Esto 
es muy practice si desea ajustar el reloj en una posicion muy precisa. 

Siga estos pasos para ajustar los segundos. 


1 . Oprima y mantenga oprimido 
SLEEP, oprima ALARM SET. El 

cuadrante muestra los minutes y se- 
gundos de la hora 


2. Continue oprimiendo SLEEP y suelte 
ALARM SET. 


3. Oprima HOUR, los segundos inician 
en cere. 


4. Suelte SLEEP. 


Nota: Los minutes avanzar uno en uno si el cuadrante muestra mas de 29 minutes 
cuando ajuste los segundos. 
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MANTENIMIENTO 


Su Radio reloj con despertador 
Chronomatic-278 AM/FM LED es un 
ejempio de diseno y manufactura 
superiores. Las siguientes sugeren- 
cias le ayudaran a cuidar su radio 
reioj para que pueda disfrutario du- 
rante muchos anos. 

Mantenga ei radio reioj seco. 
Si se moja, sequeio inmedia- 
tamente, Los iiquidos pueden 
contener mineraies que cor- 
roen ios circuitos eiectronicos. 

Use y aimacene ei radio reioj 
soiamente en ambientes con 
temperaturas normaies. Las 
temperaturas extremas pueden 
acortar ia vida de ios mecan- 
ismos eiectronicos, danar ias 
baterias y derretir o deformar 
ias partes piasticas. 


Manipuie ei radio reioj con cui- 
dado. Si io deja caer, puede 


danar ios circuitos impresos y 
ser cause de un mai fun- 
cionamiento. 

Mantenga ei radio reioj aiejado 
dei poivo y ias grasas que 
puedan contribuir a que ias 
partes se desgasten mas rapi- 
damente. 

Limpie ocasionaimente ei radio 
reioj con un trapo humedo para 
que siga iuciendo como nuevo. 
No use productos quimicos o 
soiventes, ni detergentes con- 
centrados. 

Use soiamente baterias 
nuevas y dei tamano y tipo 
adecuados. Saque siempre 
ias baterias usadas o debiies 
que puedan fiitrar sustancias 
quimicas y destruir ios circui- 
tos eiectronicos. 

Modificar o aduiterar ios componen- 
tes internos dei radio reioj pudiera 
causar un mai funcionamiento, y 
pueden invaiidar su garantia. En 
case de que su radio reioj no fun- 
cione como io esperaba, iieveio a su 
tienda iocai de Radio Shack. 
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ESPECIFICACIONES 


Bandas 


AM 530-1710 kHz 

FM 88-108 Mhz 

Frecuencia Intermedia 

AM 445 kHz 

FM 10.7 Mhz 

Potencia de Salida 320mW (Maximo) 

Bocina 5.7 cms Tipo Ferrita, Dinamica, 8 ohms 

Energia requida 120V AC, 60 Hz, 6 Watts, DC 9V 

Dimensiones 10.23 x 45.46 x 25 cms 

Peso 485 gms 
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